
COMPONENTI 


SCHEMA 01 CABLAGGIO 



im 

10K 

CZ3 


II r ^D 


15V 


II t I 





125 - 220 ^ 


j 


TRANSISTORI 


T 1 

BF 

195 ■ 

■ BF 

235 

T 2 

BF 

195 ■ 

■ BF 

235 

T 3 

BF 

195 ■ 

• BF 

235 

T 4 

BF 

195 ■ 

■ BF 

233.4 

T 5 

BF 

195 ■ 

■ BF 

233.5 

T 6 

BF 

195 ■ 

■ BF 

233.2 


DIODI 

D 1 AA 119 - 1 N 542 
D 2 ZENER 4,7 V. 400 mW 
D 3 AA 119 - IN 542 
D 4 AA 119 - 1 N 542 
D 5 AA 119 - 1 N 542 

CIRCUITO INTEGRATO 

C.1.1 TAA611C 



imaaov ^ 









































































































































































































































